Leonard Willimek 


nauczyciel kierujący szkoły w Bolechowicach, 


urodzony 1833 r., po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 4 Grudnia 1893 r. 


W smutku pozostała żona z córką zapraszają Krewnych, Kolegów, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na pogrzeb, który odbędzie się w Bolechowicach we Czwartek dnia 7-g0 Grudnia b. r. o 
godzinie 8 rano. 


Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


